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Tagesbelastungskurve. Laakmann, H. 


Elektrische Speicher-Raumheizungs- 
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Fernsteuerungsanlage für Garagen- 
DE Se Mc Ind. 
Fördertechnik 
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Kernenergie, Elektronik ....... Ind. 


Arbeiten und Probleme der Reaktor- 
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Neutronenflußmessung an Kernreak- 
toren. Zinszer, H.-J., u. Musshafen, E. 
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Ermächtigung zum Erteilen eines vor- 
läufigen VDE-Zeichens für Motor- 
Kondensatoren nach VDE 0560 
Teil 8/...60 „Regeln für Motorkonden- 
satoren” 


VDE 0560 Teil 10/5. 60 „Regeln für 
Kondensatoren für Frequenzen über 
10kHz mit Blindleistungen über 
‘0,2kVA oder mit Nennspannungen 
über 1kV, insbesondere für Sende- 
anlagen und Hochfrequenzgenera- 
ER er SE Ikr. 


VDE 0560 Teil 11 a/...60 „Regeln für 

Kondensatoren ab 600 V zum Glätten 

pulsierender Gleichspannungen”. 
Entw. 


VDE 0560 Teil 13/...60 „Regeln für 
Papier-Kondensatoren für Nenn- und 
Gleichspannungen bis 1000 V*. Entw. 


VDE 0606 U/3. 57 „Übergangsvor- 
„schriften für Verbindungsmaterial 
SEAN ER AIFERSER Akr. 401, 


VDE 0606 a/...60 „Vorschriften für 
Verbindungsmaterial bis 750 V*, 
Entw. 
VDE 0616 U/3. 57 „Übergangsvor- 
schriften für Lanmpenfassungen und 
Lampensockel bis 750 V". Akr. 401, 


VDE 06161/...60 „Vorschriften. für 
Lampenfassungen und Lampensockel 
ISSN Nennen Änd. 


VDE 0616 1/6.60 „Vorschriften für 
Lampenfassungen und Lampensockel 
VERA N RE Ikr. 


VDE 0631/1933 
peraturbegrenzer 
regler" 


VDE 0631 Teil 2/12.54 „Regeln für 
Temperaturwächter für Kühlgeräte“. 


VDE 0631/...60 
Temperaturregler 
begrenzer” 


„Leitsätze für Tem- 
und Temperatur- 


„Bestimmungen für 
und Temperatur- 
Entw. 


401 


473 


93 


601 


554 


554 


594 


256 


554 


554 


473 


450 


256 


256 


377 


553 


554 


553 


116 


256 


425 


425 


425 


Sachverzeichnis 


VDE 0632 i/12. 60 „Vorschriften für 
Schalter bis 750 V 60A" ...... Ikr. 


VDE 0635 U/3. 57 „Übergangsvor- 
schriften für Leitungsschutzsicherun- 
gen mit geschlossenem Schmelzein- 
satz 500 und 750 V bis 200 A". 


Akr. 401, 
VDE 0641 U/3. 57 „Übergangsvor- 
schriften für einpolige Leitungs- 


schutzschalter bis 25 A 380 V*, 
Akr. 401, 


VDE 0667 d/...60 „Vorschriften für 
Elektrozaungeräte mit Netzanschluß”. 
Entw. 


VDE 0667 d/8.60 „Vorschriften für 
Elektrozaungeräte mit Netzanschluß”. 


Ikr. 
VDE 0668 b/...60 „Vorschriften für 
Elektrozaungeräte mit Batteriebe- 
LITE De ee Entw. 
VDE 0668 b/8. 60 „Vorschriften für 
Elektrozaungeräte mit Batteriebe- 
RIED ee Ikr. 


VDE 0674/...60 Entwurf 2, „Regeln 
für Isolierkörper und Isolatoren für 
Wechselstrom-Geräte und -Anlagen 
von 1kV und darüber" ...... Entw. 


VDE 0686 Teil 1/9. 60 „Bestimmungen 
für den Bau von Elektro-Fischerei- 
geräten für Binnengewässer” .. Ikr. 


VDE 0710/4.56 „Vorschriften für 
Beuchten bis 780: Vene ee sie 


VDE 0710/4.56 „Vorschriften für 
Leuchten mit Betriebsspannungen un- 
ter 1000 V 


Ermächtigung zur vorläufigen Weiter- 
genehmigung der nach VDE 0710/A. 56 
erteilten VDE-Zeichen 


VDE 0710 Teil 1a/...60 „Vorschriften 
für Leuchten mit Betriebsspannungen 
unters 1000. Vene Entw. 


VDE 0712 Teil 1 b/8. 60 „Vorschriften 
für Zubehör für Leuchtstofflampen 
und Leuchtstoffröhren mit Nennspan- 
nungen unter 1000 V. Allgemeine 
Vorschriften en se serestersehheers Ikr. 


VDE 0712 Teil 2/8. 60 „Vorschriften 
für Zubehör für Leuchtstofflampen 
und Leuchtstoffröhren mit Nennspan- 
nungen unter 1000 V — Sondervor- 
schriften für Vorschaltgeräte" 


VDE 0712 Teil 2 a/8. 60 „Vorschriften 
für- Zubehör für Leuchtstofflampen 
und Leuchtstoffröhren mit Nennspan- 
nungen unter 1000 V. — Sondervor- 
schriften für Vorschaltgeräte” .. Ikr. 


VDE 0712 Teil 2b/...60 „Vorschriften 
für Zubehör für Leuchtstofflampen 
und Leuchtstoffröhren mit Nennspan- 
nungen unter 1000 V" ....... Entw. 


VDE 0712 Teil 6 b/8. 60 „Vorschriften 
für Zubehör für Leuchtstofflampen 
und Leuchtstoffröhren mit Nennspan- 
nungen unter 1000 V. Sondervor- 
schriften für Lampen- und Starterfas- 
SUNG Sn Rey Ten T RER RERR Ikr. 


VDE 0720 Teil 7/1.59 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke”. Teil 7 
„Sondervorschriften für Temperatur- 
regler, Temperaturbegrenzer und 
Sicherheitstemperaturbegrenzer für 
den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke" 
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VDE 0815/4.56 „Vorschriften für In- 
stallationsleitungen (Drähte, Rohr- 
drähte und Innenkabel) für Fern- 
meldeanlagen“ . 


VDE 0815/...60 „Vorschriften für In- 


stallationsleitungen für Fernmelde- 
anlagen (Drähte, Installationskabel 
und Schlauchdrähte)” ........ Entw. 
VDE 0815/...60 „Vorschriften für In- 
stallationsleitungen für Fernmelde- 
anlagen (Drähte, Installationskabel 
und Schlauchdrahte)# 22 une 


VDE 0855 Teil 2/...60 „Bestimmungen 
für Antennenanlagen, Teil 2: Regeln 
für die Betriebseignung von Emp- 
fangsantennenanlagen” Entw. 


VDE 0857/IV.43 „Leitsätze für die 
Messung der elektrischen Eigenschaf- 
ten von Antennenanlagen“ .... Akr. 


VDE 0860/VIII. 43 „Vorschriften für 
netzbetriebene Rundfunk- und ver- 
wandte Geräte” .......... Akr. 141, 


VDE 0860 Teil 1/9.59 „Vorschriften 
für netzbetriebene Rundfunk- und 
verwandte Geräte“. Teil 1 _ „Ton- 
Rundfunk-Empfangsgeräte" 


VDE 0860 Teil 1 a/...60 „Vorschriften 
für netzbetriebene Rundfunk- und 
verwandte Geräte”. Teil 1 „Ton- 
Rundfunk-Empfangsgeräte“ Entw. 


VDE 0860 Teil 2/4. 60 „Vorschriften 
für netzbetriebene Rundfunk- und 
verwandte Geräte“. Teil 2 „Fernseh- 


Rundfunk-Empfangsgeräte” .... Ikr. 
VDE 0860 Teil 3/8.60 „Netzbetrie- 
bene Verstärker 2.2... Ikr. 


VDE 0860 Teil 4/8. 60 „Lautsprecher- 
einheiten, die mit der tonfrequenten 
Spannungsquelle baulich nicht ver- 
einigt sand m ae age Ikr. 


VDE 0866/...60 
Funksender” 


„Vorschriften für 


VDE 0870/VII. 43 „Leitsätze für Kon- 
densatoren der Rundfunk- und Ent- 
störungstechnik" 


VDE 0871/11. 60 „Funkstör-Grenzwerte 
für Hochfrequenzgeräte und -anlagen 
(Vorschritien) en Se: Ikr. 


VDE 0871 Teil 1/1.56 „Funk-Entstö- 
rung“. Teil 1 „Regeln für medizi- 
nische Hochfrequenzgeräte und -an- 
lägent hen RR Akr. 


VDE 0871 Teil 2/12.55 „Funk-Entstö- 
rung“. Teil 2 „Leitsätze für Hochfre- 
quenzgeräte und -anlagen zur 
Wärmeerzeugung für andere als 
medizinische Zwecke” . ........ Akr. 


VDE 0871 Teil 3/12. 55 „Funk-Entstö- 
rung". Teil 3 „Leitsätze für Hochfre- 
quenzgeräte und -anlagen für Son- 
derzweke Akr. 


VDE 0879 Teil 1/1.58 „Richtlinien für 
die Fern-Entstörung der Hochspan- 
nungs-Zündanlagen von Otto-Moto- 
LEN TIEREN Akr. 


VDE 0879 Teil 1/3. 60 „Regeln für die 

Fern-Entstörung der Hochspannungs- 

Zündanlagen von Otto-Motoren”, 
Ikr. 


VDE 0880/8. 58 „Vorschriften für 
probeweise verwendbare isolierte 
Leitungen und Kabel für Fernmelde- 
anlagen“ 
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VDE 0890/7.57 „Richtlinien für den 
Aufbau und die Verwendung isolier- 
ter Leitungen und Kabel für Fern- 


BIEIdeAaMIAGENE K ansnane nassen 554 
VDY/VDE 3261 „Kenngrößen elektri- 
scher Bauelemente für Arbeitsmaschi- 
nen — Hilfsrelais“ ........... Entw. 554 


VDV/VDE 3262 „Kenngrößen elektri- 
scher Bauelemente für Arbeitsmaschi- 
nen — Magnetkupplung und Magnet- 
ES er Entw. 554 


VDIY/VDE 3263 „Kenngrößen elektri- 
scher Bauelemente für Arbeitsmaschi- 
nen — Hubmagnete .......... Entw. 554 


VDVVDE 3264 „Kenngrößen elektri- 
scher Bauelemente für Arbeitsmaschi- 
nen — Verzögerte Hilfsrelais”. Entw. 554 


VDVVDE 3265 „Kennzeichnung der 
elektrischen Leitungen von Arbeits- 
maschinen für die Produktionstech- 
N ER Entw. 554 


Einspruchsiristen zu Entwürfen von 
VDE-Bestimmungen 


576, 601, 624, 649 


VDE-Prüfstelle 


VDE-Zeichen-Genehmigungen 
22, 46, 69, 94,117, 141, 165, 231, 257, 
277, 305, 330, 353, 378, 402, 425, 450, 
4732. 4975297555, 570,602 


Leitung der VDE-Prüfstelle ........ 450 


Erteilung vorläufiger VDE-Zeichen- 
BereBmiqungen 2.0. cur Dee 576 


Nachrichtentechnische Gesellschaft 


Einladung zur Fachtagung „Mikro- 
wellentechnik und Antennen” ...... 93 


NTG-Mitgliederversammlung 


NTG-Fachtagung in Karlsruhe vom 
MaDISs TA ADTENTIOT IR een he eleteennre 425 


Beschlüsse der ordentlichen Mitglie- 
derversammlung am 29. September 
RO Dortimund . wu. en ee. 602 


Ereis derN TG. 1960 77... ea ea 602 


VDE-Verlag GmbH 
Neu erschienen sind: 


VDE 0472/11.54 (engl.) Rules for 
Testing Insulated Cables and Flexible 
Words 


VDE 0560 (engl.) Rules for Capacitors 
VDE-Schriftenreihe Heft 6 
VDE-Scriftenreihe Heft 10 .....:.. 


VDE-Buchreihe Band 5: Elektrische 
Antriebe auf Schiffen .............. 


VDE-Schriftenreihe Heft 11 ........ 
VDE-Schriftenreihe Heft 12 ........ 
VDE-Schriftenreihe Heft 13 ........ 


Gesamtfassungen: 

VDE 0165/8. 60 

VDE 0208/11. 60 

VDE 0271/4. 60 

VDE 0283/11. 60 

VDE 0712 Teil 1/8. 60 

VDEN0253/42,60 (engl) sr 


VDE-Fortbildungswesen 
Veranstaltungskalender: 


23, 46, 70, 95, 118, 141, 167, 232, 259, 
280, 307, 331, 354, 451, 475, 498, 530, 
556, 578, 


Andere Verbände 

VDI-Hauptversammlung 1960 ....... 
VDI-Hauptversammlung 1960 ....... 
Jahrestagung 1960 der DECHEMA .. 


Jubiläumstagung des Ungarischen 
Elektrotechnischen Vereins 


Bekanntmachungen 
DIN 7708 


Preßmasse-Vortypen zu 
Blatt 2 und folgende 


CIGRETOGUng2 1960 ee ee 


Deutsches Atomforum Arbeitsgemein- 
schaft für Remienik „yon. 


277 
576 
277 
277 


603 


143 
232 
307 


529 


79 
96 


Lehrgang für Schweißfachingenieure 143 


National Electronics Conference ... 143 
VDI-Hauptversammlung 1960 ...... 143 
VDI-Hauptversammlung ........... 232 
Reisen zum Studium der Elektroindu- 
strie in den USA und in Japan .... 232 
Tagung „Navigation und Sicherheit 
der .Schikfahrt as AR 232 
Internationales Kolloquium über die 
Physik der elektrostatischen Kräfte 
und deren Anwendungen .......:.. 232 
Tagung „Halbleiter-Bauelemente in 
derı Meßtechnik” 2 Anne 259 
Internationale Tagung „Mikrowellen- 
Röhren? 2... ante or 259 


Internationale Ausstellung über Elek- 
trowärme und Elektrochemie. 
Internationales Symposium über Elek- 
trowärme und über Elektrochemie .. 259 


Preßmasse-Vortypen zu DIN 7708 
Blatt "2 undZfolgende®. re are 280 


Behandlung der in den Normblättern 
mit einem Stern gekennzeichneten 
Maße und Angaben ............... 346 


Jahrestagung 1960 der DECHEMA .. 307 


Starkstromtechnische Fachberichte auf 


der 51. VDE-Hauptversammlung .... 329 
Jubiläumstagung des Ungarischen 
Elektrotechnischen Vereins ......... 529 
Tagungsbericht über die 14. Haupt- 
versammlung der Internationalen Be- 
leuchtungskommission in Brüssel .. 576 
Deutsche Gesellschaft für Vakuum- 
technik gegründet ........ a Ee 650 
7. Symposium on Reliability and 
Quality Control in Philadelphia .... 650 


Schulwesen, Hoch- und Fachschulen 


Sonderstudium „Isotopen- und Allge- 


meine Atomtechnik@ „2.2 anne 377 
Denkschrift des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker „Der Mangel an 
Elektroingenieuren® .......occre.o. 624 
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Entwuri 2 der Änderung a zu VDE 0560 „Regeln für Konden- 
satoren" Teili „Allgemeine Bestimmungen” 


In dem in ETZ-B Bd. 11 (1959) S. 460 angekündigten Entwurf 
VDE 0560 Teil 1 a/...59 ist in der Tafel 4 zu dem Kennbuchstaben G 
in der Spalte 2 die Zahl 65 durch die Zahl 85 zu ersetzen, 


Entwurf VDE 0815/...60 „Vorschriften für Installations- 
leitungen für Fernmeldeanlagen (Drähte, Installationskabel 
und Schlauchdrähte)” 


In dem in ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 22, S. 554 angekündigten Ent- 
wurf VDE 0815/...60 muß die Einspruchsfrist bis zum „15. Dezember 
1960“ statt „15. September 1960“ heißen. 


Erläuterungen zu den VDE-Bestimmungen 0100/11. 58 


In den Erläuterungen zu den neuen VDE-Bestimmungen 0100/ 
11.58 von Herrn Prof. Stormanns, die in der ETZ-B Bd. 11 (1959) 
S. 499 bis 502, veröffentlicht wurden, ist Bild 1 auf S. 500 insofern 
nicht richtig, als der Schutz des Betriebserdungsleiters am Mast 
nach $9N b) 7 von VDE 0100 nur bei Anwendung der Schutz- 
maßnahme „Schutzerdung“ erforderlich ist. In dem Bild ist die 
Schutzleiste nur als mechanischer Schutz gedacht. Nur bei schutz- 
geerdeten Anlagen kann bei auftretendem Körperschluß über einen 
guten Erder in dem Falle, daß der Erdungswiderstand des Betriebs- 
erdungsleiters schlecht ist, dieser am Mast eine gefährliche Be- 
rührungsspannung annehmen. Bei genullten Anlagen fließt bei 
einem Körperschluß der Strom im wesentlichen über den Nulleiter 
zurück. Die Betriebserdungsleiter liegen in jedem Fall nur im 
Nebenschluß. Da in dem Bild die Nullungsbedingungen erfüllt sind, 
kann die Schutzleiste am Mast fehlen. Sie kommt nur für schutz- 
geerdete Anlagen in Betracht. 


Gasdichte Nickel-Kadmium-Akkumulatoren 
von K. Dehmelt 


In dem Aufsatz, der in ETZ-B Bd. 12 (1960) H.1, S.7—9 ver- 
öffentlicht wurde, enthält das Bild 2 einen Fehler. Das berichtigte 
Bild wird hier wiedergegeben. 


Bild 2. Schematische Darstellung 
des Sauerstoff-Kreislaufs bei 
Überladung. 


poröser Seporator 
+ mit Elektrolyt getrünkt 


204 1/2 O7f+H,0 +2 


1/2 O71+H,0+ 2°=2 0” 


Senkung, Abfuhr und Verwertung der Transformatoren- 
Verlustwärme 


von V. Aigner 


In dem Aufsatz, der in der ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 7 erschienen 
ist, muß es auf Seite 149, rechte Spalte, zweite Zeile von unten, 
richtig heißen: „... Olspaltbreite von nur Amm...“ (nicht 40 mm) 


Auf Seite 153 muß der erste Satz im 5. Absatz des Abschnittes 
„Wirtschaftlichkeits-Nachweis“ lauten: „Da aber mit einer Be- 
lastungssteigerung des Netzes zu rechnen ist, somit mit zuneh- 
mender Verlustleistung und Verlustbarkeit, ist eine Erhöhung der 
Heizkosteneinsparung und somit raschere Amortisierung der An- 
lage zu erwarten, als oben ermittelt worden ist“ (das Wort 
„nicht“ ist zu streichen). 


BERICHTIGUNGEN | 


Deutsche Industrie-Messe Hannover 1960 


In dem Messebericht über die elektromagnetischen Lamellen- 
kupplungen der Ortlinghaus-Werke GmbH, Wermelskirchen/Rhld., 
in der ETZ-B Bd. 12 (1960) H.8/9, S. 177, muß die Unterschrift 
unter Bild 1.13 richtig heißen: „Wartungsfreie schleifringlose Elek- 
tromagnet-Sinus-Lamellenkupplung“. 


In dem Messebericht in ETZ-B Bd. 12 (1960) H.8/9 steht auf 
Seite 190 das Bild 5.1: Kleinendverschluß mit durchsichtigem Isolier- 
schlauch“ der Firma Kötigen & Cie. GmbH, Bergisch-Gladbach, auf 
dem Kopf. 


In dem Messebericht über die AEG-Transduktorantriebe in der 
ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 8/9, S. 195, linke Spalte, 1. Absatz, 3. Zeile 
von oben muß es richtig heißen: „... mit einem Fehler von 
20,31 nichtzr31%/0): 


In dem Messebericht über die Erzeugnisse der Firma Chr. 
Authenrieth in der ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 8/9, S. 220, rechte Spalte, 
muß es im zweiten Absatz in der vierten und fünften Zeile statt 


„-.. mit einem Träger aus zehnprozentiger Asbestfaser 1 
richtig heißen „... hundertprozentiger Asbestfaser ...“. In der 
letzten Zeile des dritten Absatzes muß es heißen „... Frigen 12 


oder 22 unter 0,1 %/o". 


Nachtstromheizung von Gewächshäusern 


In dem Referat in der ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 10, S. 252, muß es 
in der dritten Zeile des zweiten Abschnittes „1000 W/m?" (statt 
100 W/m?) heißen, 


Anspritzen von Hochspannungsleitungen mit Feuerlösch- 
ohren 


von H. Baatz 


In dem Aufsatz in ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 14, S. 333—337 ist auf 

Seite 333, rechte Spalte, letzter Satz im vorletzten Absatz eine 
Zeile ausgelassen worden. Der Satz lautet vollständig: 
„Bei den Versuchen wurde Leitungswasser mit einer Leitfähigkeit 
von 550 bis 600 uS/cm, und nach Zusatz von Soda mit einer Leit- 
fähigkeit zwischen 5200 und 11000 uS/cm, entsprechend Jauche, 
verwendet.“ 


Kurz berichtet 


In der ETZ-B Bd. 12 (1960) H.14, S. 347, veröffentlichten wir 
eine Meldung über Verhandlungen zwischen der Türkei und Grie- 
chenland über die Lieferung von jährlich 500 GWh elektrischer 
Energie aus türkischen Kraftwerken. Von der Public Power Cor- 
poration in Athen werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß 
diese Meldung nicht zutrifft. 


Verfahren und Geräte zur genauesten Sirom-, Spannungs- 
und Leistungsmessung bei Wechselstrom 


von A. Ebinger 


In dem Aufsatz, der in der ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 15 erschienen 
ist, sind die Bilder 1 und 2 auf den Seiten 360 und 361 vertauscht. 


Verhütung von Schäden an elektrischen Anlagen 
von H. Elsner 


In dem Aufsatz in ETZ-B Bd. 12 (1960) H. 17, S. 410—413 ist die 
Reihenfolge der Hinweise in der Legende zu Bild 1 auf Seite 412 
vertauscht. Richtig muß es heißen: 


1 laufende Überprüfung 
2 gelegentliche Überprüfung 
3 keine Überprüfung. 


